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No. 3334] 


NEWDELik 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3803( अ). भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन ) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 


अनुसूची 


भारतीय मानक संख्या भाग अनु.भाग वर्ष 


2202 


1999 


उत्पाद 

इकाई 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर ( ठोस कोर प्रकार) भाग 1 1 वर्ग मीटर 
प्लाईवुड सतहयुक्त पल्ले 


3829 


1999 


भाप चालित कीटाणुनाशक यंत्र भाग 1 समतल बेलनाकार 1 पीस 
एवं समतल आयताकार कीटाणुनाशक यंत्र , दबाव युक्त 
|( अस्पताल एवं औषधिनिर्माण में उपयुक्त ) 
भाप चालित कीटाणुनाशक यंत्र - भाग 2: क्षैतिज बेलनाकार 1 पीस 
हाई स्पीड स्टीम स्टेरिलाइजर्स , दबाव प्रकार 
चीरा -फाड़ी के लिए रबड़ के दस्ताने 

100 जोड़े 


3829 


| 1978 


4148 


1989 


5029 


1979 


बेडस्टेड , अस्पताल , सामान्य प्रयोजन 


1 पीस 


7023 GI/ 2017 


__ (1) 
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इकाई दर स्लैब 1 


स्लैब में इकाईयां शेष 


प्रचालन तिथि 


न्यूनतम मुहरांकन शुल्क ( रू ) 
वृहद स्तर 

एम एस एम इ के लिए 
88000 

71000 
53000 

43000 
53000 

43000 
54000 

44000 
121000 

97000 


0 . 90 
400 
530 
1 .74 
17.3 


सभी 
सभी 
सभी 


27 .11.2017 
27 . 11 . 2017 
27 . 11 .2017 
27 . 11 . 2017 
27 . 11. 2017 


सभी 
सभी 


[ HGW : HIUHẤT - 3/ 8: 8] 
सी . बी. सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMERS AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th November, 2017 
S . O . 3803 ( E ). — In pursuance of sub -regulation (3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification ) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the product 
given in the schedule : 


SCHEDULE 


IS No . 


Part | Sec | Year 


Product 


Units 


2202 
3829 


3829 


1999 Wooden flush door shutters (solid core type ): Part 1 Plywood face panels 

1 sq .m 
1999 Horizontal Cylindrical and Horizontal Rectangular Steam Sterilizers, Pressure Type (for 1 piece 

Hospital and Pharmaceutical Use ) 
1978 Steam Sterilizers - Part 2 : Horizontal Cylindrical High Speed Steam Sterilizers , Pressure 1 piece 

Type 
1989 Surgical Rubber Gloves 

100 pairs 
1979 Bedsteads, Hospital,General Purposes 

1 piece 


4148 
5029 


Units in Slab - 1 


Unit Rate 
Slab - 1 Fee (Rs.) 


Remaining 


Effective Date 


Minimum Marking Fee ( Rs .) 
Large Scale MSME 
88000 

71000 
53000 

43000 
53000 

43000 
54000 

44000 
121000 

97000 


0 . 90 
400 
530 
1.74 
17 .3 


A11 
All 
All 
A11 
All 


- 
- 
- 
- 


27 . 11 . 2017 
27 .11. 2017 
27 .11. 2017 
27 .11. 2017 
27 .11. 2017 


[Ref : CMD - 3/8 :8 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director Genl. 
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